EXTRAIT X* 123. renient
et, par suite,
attendu que, des deux rapports
le second seul sera premier au facteur 2 de c.>. Cela posé, pour une base w, correspondante à l'indicateur
il suffira de prendre et, puisque
5 . or)'- == - i == __ -    i inot| -s ).
il suffira de prendre
m — 71.
Effectivement, 71i2 est la première puissance de 71 qui,divisée par 78, donne pour reste Funité.
Corollain* IL —  Étant données deux bases
qui correspondent à deux indicateurs différents on peut toujours trouver une troisième base
qui corresponde à l'indicateur i représenté par le plus petit de* qui divisent à la fois les deux indicateurs donnés.
Corollaire III. —  Soient trois bases différentes, et
OEuvresdcC. — S. I. t.VÏ.où l'on aurait
